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ま全上のご注意 


必ずお守りください 


人へのを害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいた 
だ < ことを説明していまず。 


■ 誤つた使いちをしたときに生じるを害や損害の程度を区分し 
て、説明していまず。_ 

^ ^胃「死亡や重傷を負5おそれびある内容」です。 

A ごモ「軽傷を負ラことや、財産の損害び発生する 
/王お、おそれびある内容」です。_ 


■ お守りいただく内容を;夕の図記号で説明していまず。 

(巧は図記号の例です。） 


0 (!) 


してはいけない内容です。 


実行しなければならない内容です。 


A 警告 



む臓用べースメーカーをお使い 
のちは、本製品のご使用にあたつ 
ては医師とよくご相談ください 

またむ臓用ぺースメー カー 
をお使いの方は、無接点 
充電パッドを也臓用ペース 
メーカーの装着部位から 
23 cm 政上離してご使用くだ 
さい。電磁波の穀響により、 
ペースメーカーの動作に穀 
響を与えることびあります。 


〇 


[■ 水やその他の液体を入れたり、 


[■AC アダプターは 根元まで確実1 

濡5したりしない 


に差し込む 

発熱や感電の原因に 
なります。 


差し込みび不完全ですと、発 
## 觸電の願になります。 


水めれ禁止 




I めれた手で AC アダプターの 
巧を差しをしない 

発火や感電の原因に 
なりまず。 


(§) 

めれ手禁止 


コンセントや酉 S 線器具の定格を 
超える使いかたをしない 

発火の原因にな0ます。 


0 


fi 小巧び使用の際には、保護者が1 
正しい使い方を十分に教える 

〇 感電やけびの原因になり 
ます。 


AC アダプターを破損ずるよラ 
なことはしない 

傷んだまま使用すると、発 
火や感電の原因にな0ます。 


0 


f ^ AC アダプターのほこり等は^ 


f ■毛ななどをかぶせた状態で巧電 1 

定期的にとる 


しない 

電源プラグにほこり等び 


べ> 発熱や発火、やけどの原因 

mw たまると、発火や感電の 


じ^になります 

t 原因にな0ます。 




f ■お接点巧電 A ’ ッドと巧電式機器^ 


( m トラベルコン バーターを 使用 1 

の間に異物を置かない 


しない 

/ TN 発熱や発火、やけどの 


/ CN 発熱や発火、感電の原因に 

原因にな0ます 


なります。 


■無接点巧電パッドにアル S など 
のシールや金属製のちのを 
つけない 

0 発熱や発乂、やけど、 

破損によるけびの原因に 
なります。 
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を全上のご ミ主意 

^氣ずぉ守りください^ 

(つづを） 

A ま 后、 




■ 0’ C ~ 40 でけ列の場巧では " 

巧電しない 

発火の原因にな 0 ます。 


f ■ 巧電式機器 1 U がの物を載せたり落^ 
下しやずいところに置かない 

べ> 発熱や発火、感電の原因に 
じ y なります。 

f ■直射日光のあたる場所や高温の^ 
場所で巧電しない 

/ Oy 発熱や発火、やけどの原因 
1 V になります。 

f ■ 使用時 ly がは AC アダプターを1 
コンセントか 5 抜く 

発火や感電の原因になる 
おそれびあります。 


湿気やほこりの少ない場所で 
使用-保管ずる 

発熱や発火、感電の原因 
になります。 


〇 


コンセントの差し込みがゆるい 
とさは使用しない 

発火や感電の原因になり 
ます。 


0 


■ 腐気力ードや腐気記録メディア、 
精密機器などを近づけない 

0 無接点充電パッドに磁気カード 
や磁気記録六ディアなどを近づ 
けると、廠気の影響により大切 
なデータが消えることがあ0ま 
す。また、腕時計などの精密磯 
器が壊れたりすることびありま 

すので、近づけないで < ださい。 

V_/ 


I 安定した水平な場所で巧電ずる 

落下して、けびの原因に 
なります。 


〇 


使用上のお願い 


• 充電式機器は、それぞれの取扱説明書を参照して充電エリアに置い 
てください。巧電工 U ア内であれば位置や方向に関係なく充電で走 
ますび、でさるだけ中央付近に置いてください。 

•当社 qfD マークび付いている充電式機器は2個まで順な充電びでさ 
ます。2個充電する場含は、でさるだけ2個とわ中央付近に少し間 
隔をあけて置いてください。また、他社製品を2個充電する場合は、 
正常に順次充電でをない場合びあ0ます。 

• 2個充電する場合、先に充電したい充電式機器を充電開始させた後、 
わラ1個を置くよラにしてください。ほぼ同時に置いた場を、実際 
に置いた順と異なる順番で充電び行われる場をびあります。 

• 充電完了またはほぼ充電完了している充電式機器は巧電されません 
び、異常ではありません。（この場合でわ発光表示部は点好しますび、 
数秒間で消えます。） 

•充電中にテレビやラジオに雑音び入る場合は、本製品をテレビやラ 
ジオか51上離してくださし、。 

• 山間部などの電波の弱い地域では、本製品での充電中に一部の携帯 
電話で送受信びでさない場合びあ0ます。 

•携帯電話などのカバー類を装着しているとカバー類のネオ質、厚みなど 
によっては充電でさない場合びあるためお勧めでさません。確実に充 
電するには、カバー類から取り出してください。 


3 




















保証とアフターサービス 


よくお読みください 


使いかた-お手入れ-修理などは 
■ まず、お買いホめ巧へご相談ください 
修理を依頼されるときは 

「故障かな？と思った5」 （8 ぺージ）でご確認のあと、直5ないときは、 
まず電源プラグを抜いて、お買い上げ曰と下の内容をご連絡くださし、。 


♦製品名_無接点充電パッド 

♦品番 QE - TM 101 

♦ 巧障の状況 でさるだけ具体的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理さ 
せていたださまずので、おそれ入りまずが、製品に保証書を添えて 
ご持参ぐださい。 

保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 

•保証期間終了後は、診断をして修理でさる場合はご要望により修理 
させていただをまず。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 

MS 診断-修理-調整-点検などの費用 

部品および補助材料代 
技術者を巧遣ずる費用 
※補修用性能部品の保有期間 rwi 

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品) 
を、製造打ち切り後日年保有しています。 

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください 

ご使用の回線 （ IP 電話やひか0電話など）によっては、回線の還雑時 
に数分で切れる場含びあ0ます。 


•使いかた-お手入れなどのご相談は… 


パナソニックお客様ご相談センター 到寸茲 5~日の時 

電話 ミ技ル 

雨 

0120 -878-365 

® ※携帯電話. PHS からをご利用になれます。 


•修理に関ずるご相談は… 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


フリー 
ダイヤル 



0120 -878-554 

※携帯電話- PHS か5ちご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場をは、 
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


に相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

パナソニック株式尝社およびグループ関係会社は、お客様の個人情 
報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容 
は録音させていただをます。また、折0返し電話をさせていただく 
とをのために発信番号を通知いただいてお0ます。なお、個人情報 
を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場 
をを除を、第兰者に開示•提供いたしません。個人情報に関するお 
問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。 
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巧 (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2 T 目] 7-7 
0(0166)22-3011 姐…市 2 条通 16 了 目] 166 
巧 (01 日 5)33-8477 帯広市西 20 条化 2 T 目 23-3 
巧 (0138)48-6631 函館市西棺梗日 8 目番地 24 ] 

(函館流通卸センター内） 

巧 (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田 364 
巧 (018)868-7008 が田市が祖 j II 字か谷地 3-] 

巧 (019)645-61 30 盛岡市厨り 忆 T 目1 -43 
巧 (022)387-1117 仙台市宮城野区扇巧 7-4- 18 
巧 (023)641 ぶ100 山お市平清水1 T 目1 -7 己 
狂 (024)991 -9308 郡山市亀田1 T 目己]-1己 
巧 (028)689-2555 宇都宮市上戸梁3 了 目 3-1 目 
巧 (027)254-2075 前橋市箱田町32己-1 
狂 (029 旧 64-8756 つくば市筑穂 3 T 目1己-3 
巧 (048)728-8960 楠 j 11 市赤掘 2 T 目 4-2 
巧 (043)208-6034 千葉市中央区末広日了目目-己 
巧 (03)5477-9700 東京都世田谷区曽坂 2 T 目2白-17 
巧 (055)222-5822 甲府巿宝1 T 目 4- 13 
巧 (045)847-9720 横浜市港南区日野已了目 3-1 巨 
巧 (025)286-0180 新漏巿東区東明1 了 目 8-1 4 
巧 (076)280-6608 金;尺巿玉静 2 T 目266番地 
巧 (076)424-2549 富山市根螺町1 T 目1 -4 
狂 (0776)21 -0622 福井市問屋町吕 T 目14 
巧 (0263)86-9209 松本巿寿化 7 T 目 3-1] 

狂 (054)287-9000 静岡市駿巧区高松で了目 24-24 
巧 (052)819-0225 名ち屋市瑞穂区塩入町 8- 10 
狂 (058)278-6720 岐阜巿中謂 4 T 目 42 
狂 (0577)33-061 3 高山市花岡町 3 T 目 82 
巧 (059)254-5520 津市义居野村町字山神 4 吕 1 
巧 (077)582-5021 守山市水な町 1166 番地の 1 
巧 (075)646-2123 京都巿南区上鳥羽中河原 3 番地 
巧 (06)7730-8888 大阪市城東 区 関目 2了 目]己-已 
S (0743)59-2770 大和郡山市筒井町 8 日日番地 
狂 (073)475-2984 和歌山市中島 49 日-] 

巧 (078)796-31 40 神戸市須磨区弥栄台 3 T 目] 3-4 
巧 (085 の 26-9695 鳥取市安長 2 目己-] 

狂 (0859)34-2129 米子巿米原 4 T 目 2-33 
巧 (0852 に 3-1 128 お江市平成町 182 番地 14 
巧 (0853)21-3133 出雲市渡橋町 41 巨 
巧 (0855)22-6629 ミ兵田巿下府町 327-93 
狂 (086)242-6236 岡山市北区田中 138-1 10 
巧 (082)295-5011 広島市西区南観音 1 了目 1 3-5 
巧 (083)973-2720 山口 市 ル郡下郷 220-1 
巧 (087 旧 68-6388 高松市栽使町 1 已 2-2 
巧 (088)624-0253 徳島市沖お 2 T 目 3 日 
巧 (088)834-3142 高巧市仲田町 2- 16 
巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡抵部町 V 倉 7 已 -] 

巧 (092)593-8002 春曰市春日公園 3 了目 48 
狂 (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大き八戸字上深町 3044 
巧 (095)830-1 658 長崎市東的 1919-1 
巧 (097)556-3815 大分市软原 4 T 目 8-3 己 
巧 (0985)63-1213 宮崎市本郷化ち字草葉 209 日- 2 
狂 (096)367-6067 熊本市健軍本町 1 吕 -3 
巧 (0969 に 2-31 25 天草市港町 18-1] 

巧 (099)250-5657 鹿児島巿与次郎 1 T 目日- 33 
巧 (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町] 1 - 吕 
巧 (098)877-1 207 浦添市城間 4 T 目 23- 11 


所在地、電話番号は変更になることびありますので、あ5かじめご了 
承くださし、。 

最新の『各地域の修理ご相談窓口」はホームぺージをご活用ください。 
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.htrnl 1210 


保証とアフターヴービス(つづき) 


■ さ地域の修理ご相談窓 □ 

《電話番号をよ<お®かめの上、おかけください。 
i 也区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場 
合びございます。 


北海道 

地区 


東北地区 


首都圍 
地区 


中部地区 


近畿地区 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


幌川広館森田手城お島木馬城玉葉京梨^漏川山井野岡知阜山重賀都阪良^庫取子江雲田山島□川島知媛岡賀崎分崎本草島縄 
化姐帯函青秋岩宮山福お群巧埼千東山^新石富福長静愛岐高 I 二滋京大ま®兵鳥米松出お岡広山香徳高愛福佐長大宮熊天齡大沖 


己 







特長 


• # マークび付いている充電式機器を充電工 u アに置くだけで、接続 
せずに充電びできます。 

• 2個までの充電式機器を認識し、自動的に順な充電びでをます。 



このマークび付いている製品は、ワイヤレスパワーコ 
ンソーシアム （ WPC ) による無接点充電規格に適合 
しています。本製品はこのマークびある電源パック、 

巧電器などの巧電式機器を充電することびでさます。 
(機器によってはうまく動作しない場をびあります。本 
製品およびご使用になる充電式機器の取扱説明書をよ 
くお読みくださし、。） 


呼および部マークは、ワイヤレスパワーコンソーシ 
アム ( WPC ) の商標です。 


付属品/各部のなまえと使いかた 



各部のなまえと使いかた 


<無接点充電パッド> 



♦充電時：点灯 
充電完了時：消灯 
異常時：点滅 

♦無接点充電パッド上に充電式機 
器びない場合、あるいは認識さ 
れていない場合は消口します。 


充電エリア 


充電アシストボタン 
• 充電式機器び認識されない 
場合は、充電工 U アの中央 
に充電式機器を置いてか5 
押して < ださし、。 


DC 入カジャック 
( DC - IN ) 


く AC アダプター> 

♦ 本製品専用です。他の機器では使わないでください。 


DC コネクター 



電源プラグ ( AC 100-240 V ) 
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各部のなまえと使いかた （つづき) 
AC アダプターの接続のしかた I 


1. 付属の専用 AC アダプターの DC コネクターを、 
無接点充電パッドの DC 入カジャックに差し込み 
ます。 

• 奥までお実に差し込んでください。 

2, AC アダプターの電源プラグをコンセントに差し 
込みます。 

♦差し込んだ隙に、無接点充電パッドか5音びすることびあ0ます 
び、異常ではありません。 



充電式機器の充電のしかた 


1.鄭マークび付いている充電式機器（パナソ 
ニック製 r 単3•単4おニッケル水素電池専用 
充電機能付キャリングケース」 QE - CV 201 や 
rUSB 対応モバイル電源パック」 QE - PL 1 01、 
QE - PL 201 など）を充電エリアの上に置きます。 

♦ 2個の充電式機器を置いて充電することちでさます。 



2,青い円表示び、充電エリア内を充電を行う充電式 
機器の位置まで移動し（機器認識)、充電が始ま 
0ます。 

♦充電中は発光表示部び点灯します。 

充電アシストボタン 



♦ 充電式機器び認識されなかった場合は、充電工 U アの中央付近に巧 
電式機器を置いてか5充電アシストボタンを押してください。 

♦ 2 個の充電式機器を置いた場合は、 ] つずつ順次充電されます。な 
の巧電式機器へ充電び移るとさには、青い円表示びその充電式機器 
の位置に移動します。 

♦充電でをていない場合は、再度置いて充電してください。 

♦ 無接点充電パッドの周辺で電モ機器を使用ずると充電でさない場合 
びあります。電子機器を使用ずる場合は充電パッドか53日 cm 
上離してご使用くださし、。 
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各部のなまえと使いかた （つづき) 


3. 充電がずベて終了ずると発光表示部び消なしまず。 
4•充電式機器を充電エリアか！ 5 取り除きます。 



故障かな？と思った5 


下の表にしたびってお調べいたださ、直5ないとさにはお買い上げ 
の販売店にご相談ください。 


現ま 

原因 

対処の方ま 


専用 AC アダプターを 
使用していなし、。 

付属の専用 AC アダプ 
夕一を使用する。 


AC アダプターの電源 
プラグ、 DC コネクター 
の差し込みび不充分で 

電源プラグ、 DC コネ 
クターを確実に奧まで 
差し込む。 

充電でさない 

充電工 U アと充電式機 
器の間に異物びある。 

異物を取0除く。 


充電完了またはほぼ充 
電完了している。 

異常ではありません。 
そのまま、ご使用頂け 
ます。 


充電工 U アの外周付近 
に置いている。 

充電工 U アの中央付近 
に置<。 


2個の充電式機器びお 
すざる。 

かし間隔をあけて置く。 

充電でさない 
(発光表示部び 
点滅する） 

専用 AC アダプターを 
使用していない、また 
は異常びある。 

専用 AC アダプターを 
使用しても状態び変わ 
らない場合、いったん 
電源プラグをコンセン 
卜から抜を、数秒後に 
再度差し込む。 

2個の充電式 
機器び、置いた 
順番通りに 
充電されない 

充電式機器2個を、 

ほぼ同時に置いている。 

先に充電したい充電式 
機器を置さ、巧電び開 
始されるのを確認した 
後、ちラ]個の巧電式 
機器を置く。 

充電時間び長い 
(各充電式機器所 
定の充電時間と比 
ベて） 

充電する場所の温度び 
高すざる、あるいは 
低すざる。 

日で〜4日むの場所で 
充電ずる。 
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仕様 


<無接点充電パッド> 


型式 

QE - TM 101 

入力 

DC 12 V I A 

出力 

己 W.MAX 

消費電力 

AC ] 0 0 V 約 1 日 W ( QE - PL 201 を充電時） 

待機電力 

約日.日 W 

寸法 

146 X 170 X 20 mm 

質量 

約 2 己日呂 

使用温度 

日で〜 4 日む 


< AC アダプター> 


型式 

QE - AP 101 

入力 

AC 100-240 V 巳 0-60 HZ 28-38 VA 

出力 

DC 12 V 1 A 

寸法 

31 X 71 X 45 mm (突起部、コード含まず） 

質量 

約 13 日呂 

使用ミ届度 

日で〜 4 日む 


使いかた-お手入れ-修理などのご相談窓 □ 


•使いかた-お手入れなどのご相談は… 

パナソニック総合お客様サボートサイト 

http://panasonic.co.jp/cs/ 


パナソニックお客様ご相談センター受は含旨日〜 時 


電話 


フリー 
ダイヤル 


函0120 -878-365 

四™ gt ※携帯電話. PHS からをご利用になれます。 


音青ガイダンスを短くずるには、案巧が聞こえたら電話おボタンの 
「呂 7 J と「9曰0#」 を巧して<ださい。 

(番号を押してち案内が続く場合は、「*」ボタンを巧してか5操作してください。） 


■上記ま号がご利用いただけない場合 ■ FAX フ U - ダイヤル 

06-6907-1187 函 . 01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


•修理に関ずるご相談は… 

パナソニック修理サービスサイト 

http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼も巧能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


ミゴャル【ぶ,】 


0120 -878-554 

※巧帯電話- PHS からちご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の r 修理ご相談窓□」におかけください。 
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使いかた • お手入れ•修理などのご相談窓 □ (つづき) 


付属品はお近くの販売店でお買いホめいただけまず C 

パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でち 
お買いホめいただけます。 


CLUB Panasonic 

Pawajense 


http://club.panasonic.co.Jp/mall/ 

sense/ 


愛情点検 

• 長年ご使巧の無接点充電パッドの点検を！ 

り 

こんな 
症げは 
あ0ま 
せんか 

♦充電中、異常な音び 
する。 

•無接点充電パッドび 
異窜に熱い。 

• こげ<さいにおいび 
する。 

► 

このよラな症状のと 
さは事故防止のため、 
コンセントから冉 C 
アダプターを揣 いて、 
必ず販売店に点検を 
ご相談ください。 


パナソニック株式会社 

=洋電機株式会社エナジーデパイスカン A ニー巧電システム事業部 

干570 - 8677 大阪府守口巿京阪本通2 -5-5 TEL (06) 6991-1181 
















